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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αρ·.8.3131/159 Χ (1) 

Έγκριση του «δικού κανονισμού του Λιμένα Σκιάθου αριθ. 11. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κωδικός Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Μαγνησίας αριθ. ΕΣ 8219/ 
26.5.89. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Σκιάθου που μας 
υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Λρχής Σκιάθου αριθ. 
3121.1/03/89/8.6.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμί¬ 
ζονται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, απο¬ 
φασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα ΣΚΙΛΘΟΥ 
αριθ. 11. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ 
ΑΡΙΘ. 11 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδύαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 


Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων βαρίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και οιντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 

α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα. 

β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε ανολογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σοιν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περλαμ- 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος 1 της Μ ΑΚΡΟ Ε (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει, 
τ) γ ΎΡ ά χημ««: 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

δ) Υγροποιημένα αέρια: 

Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ- 
μοδίως με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
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σεως, για την εξασφάλιση χαι επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 
Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α' τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α’ τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (0ΗΕ0Κ ΕΙδΤ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα «αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο «αντίγραφο θα 
παριαμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Αρχή. 

2. Με μέριμνα των ιαναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφιχλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωσης η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείοις όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 


τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΓ 5ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΟΟΜΡΑΝΙΕδ 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚΙΝΕ ΓΟΚΕΙΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΑδδΟΟΙΑΤΙΟΝ ΟΓ ΡΟΚΤδ ΑΝΟ ΗΑΚΒΟΚδ), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίοις του θαλασσίου περιβιχλλο- 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Άρθρο. 6 . ■' 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας" 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θιάλασσα 
(δΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Σκιάθου (ΦΕΚ 
328Β/8.6.83) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα 
που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατιάξεις του. 

Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76 Α/3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Σκιάθος, 18 Απριλίου 1989 
Ο Λιμενάρχης 

Ανθ/ρχος Λ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ,ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 21 Ιουλίου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 

"Ονομα πλοίου: ... 

Εγκατάσταση: ... . .. .... 

Λιμάνι: .. . !. 

Ημερομηνία "Αφιξης: .’..... 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:.. .... 

Είδος φορτίου:.... 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν. 

(□ ) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. « 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί "Ελεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για,το χειρισμό του φορτίου, των καυ-. 
σιμών και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΓ/1)ΗΓ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ . 

□ 

Α 

□. 

□ ·' 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ · 

□ . 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ ■ 

□ 


□ 



□ 




Παρατηρήσεις 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικά στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 

Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα- 

' □ 

□ 



νομένων των αυτόνομων (αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδραναποιημένοι, όπου απαιτείται; 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ 

□ 

□ ' 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ροικαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ55) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 


□ 

■ □ 

□ 


□ 

□ 

□ . 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς οιερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παράγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς οιερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 
□ 
□ 
□ 
□ . 

□ 

□ 


Πλοίο 


Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/'Οχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/'Οχι Ναι/'Οχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίναικα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαιντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο 


Εγκατάσταση 


Όνομα .. 
Βαθμός . 
Υπογραφή 


... Όνομα . .' 

... θέση .. . 

. Υπογραφή 

Ώρα.·.. 

Ημερομηνία.. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αρρεη<1ΐχ 

5ΗΙΡ/3ΗΟΚΕ 3ΑΓΕΤΥ ΟΗΕΕΚ ΕΙ3Τ 

δΒΐρ’δ Νβπιε:....... ........ 

ΒεηΒ: .........,. 

ΏβΙε οί Αϊτινοί: ..... .ΡογΙ: ... 

Οατ£θ Ιγρε: ......Τΐπιε οί Αϊτινοί:... . .... 

ΙΝδΤΚϋΟΤΙΟΝδ ΕΟΚ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 

Ιη 0Γ(1βΓ Ιο Ββ^ίη ιΒε ορεπιΐΐοηδ ΐΐ ΐβ ΓεςυΪΓε<1 βΐΐ ςυβδίΐοη Ιο ΒεβηβννεΓ εεΐ 8>νίεπη8ΐΐνε1γ.ΕΫ] . Ιί οη αίϊΐηηαΐΐνε οηδ\νεΓ ΐδ ηοΐ ροβδΐΒΙε, ΐΗε 
Γβββοη δΗου1(1 Βε £Ϊνεη οπ(1 Ηβτεεηιεηΐ ΓεβεΒεά αροη αρρΓορπαίε ρΓεεβυΙΐοηδ Ιο Βε Ιο^εη ΒεΙ\νεεη ιΒε δΒίρ βηά ΐΒε Ιεπηΐηαΐ. \νΒεΓε οηγ ςιαεβ- 
Ιΐοηβ ϊδ ηοΐ εοηδΐ3εΓ6(1 Ιο Βε βρρΙΐεβΒΙε α ηοίε Ιο ιΒεΙ είίεεί δΒουΜ Βε ίηβεΓΐ8(1 ίη ΐΗβ' τεπιβΓίίδ εοΐιιηιη. 

11 ΐδ ενκίεηΐ ΐΐιαΐ ενειγ ΓεβροηβΐΒΙε ρεΓβοη \νΗο δϊςηδ ΐΗε (ΙεεΙβΓβΙίοη οί ΙΒε εη8 οί ιΒε εΒεεΙι ΙϊδΙ Βββ ΐΗε ΓεδροηβΐΒΐΙΐΙγ οίηγ ίοί ιΒε Γιείά Βίδ 
εοπιρείεηεγ, ΐΗοΙ ϊβ ΐΒε δΒΐρ ογ βΒοΓε ίηβίβΐΐβΐίοη. Ιη βρϊΐε οί ΐΒΐδ οηε Οοη πβε γ6πιβγ1(8 ογ ΓεβεΓνοΐΐοηβ ΐη Πείάβ ννΗΐεΗ βγο ηοΐ οί Βϊβ εοπιρείεηεγ. 

(□ ) — ΐΗε ρΓεβεηεε οί ΐΗίβ βγπιΒοΙ ϊη ΐΒε εοΐιπηηδ «δΗΐρ» βηά «ΐεΓΠίϊηοΙ» ΐηιϋοΒίεδ ιΒβΙ εΒεεΙίδ 8 Ββ 11 Βε εβΓπε<1 ουί Βγ ιΒε ροτίγ εοηεεΓηείΙ. 

ΤΒε ρΓεβεηεε οί ιΒε ΙεΚεΓδ Α βηά Ρ ΐη ιΒε οοΐιπτιη «ΟοεΙε» ΐηάΐεαίεβ ΐΗε ίο!1ο\νίη§: 

Α — ΤΒε πιεηΐΐοηε<1 ρΓοεεάιίΓεβ 3η<1 οςτεεηιεηΐδ βΒβΙΙ Βε ΐη ννπΐΐη£ βηϋ 8Ϊ£ηε<1 Βγ ΒοΐΒ ρ&Γΐΐεβ. 

Ρ — Ιη ιΒε εββε οί ο ηε^οΐΐνε οηβλνεΓ ιΒε ορεΓβΐΐοη δΒοΙΙ ηοΐ Βε ε&ΓπβίΙ ουί ννΐΐΒοιιΙ ιΒε ρεπηΐδδΐοη οί ιΒε ΡογΙ ΑυΐΒοπΙγ. 


ΡΑΚΤΑ 

Βυΐΐε Ιΐςυκίβ - ΟεηεΓβΙ δΒΐρ Τεητιΐ- Οοάε ΚεπιοιΊςδ 

ηοΐ 


Α1 Ιβ ιΒε δΒΐρ δβευτεΐγ π>οοΓεά? 

Α2 Αγο εηιεΓ£εηεγ ΐοννίη§ ννΪΓββ εοιτεείΐγ ροδΐΙΐοηε(1? 

Α3 Ιβ ΐΒετε δβίβ οεεεβδ Βεΐ\νεεη δΒΐρ βη<1 δΒθΓε? 

Α4 Ιβ ιΒε δΒΐρ τεβάγ Ιο πιονβ ιιηάεΓ ΐΐβ ο\νη ροννεΓ? 

Α5 Ιβ ΐΒεΓε οη είίεείίνε (Ιβείε \νβεΒ ΐη βΗεηάοηεε οη Βοβγ 4 βη(1 δάεςυβίε 
δΐιρεΓνΐδΐοη οη ιΒε Ιβπηίηβΐ βηά οη ιΒε δΒΐρ? 

Α6 Ιβ ιΒε Β^τεεά βΒΐρ/βΒοΓε εοηίΓηυηΐεοΐΐοη βγδίεηι ορεΓ3ΐΐνε? 

Α7 Ηβνε ρΓοεεθϋΓεδ ίοΓ ε&Γ£ 0 , ΒυηΙιεΓ βη<1 ΒοΙΙαβΙ Ββηά1ΐη§ Βεεη Β£τεε<1? 

Α8 Ηοδ ιΒε ειηεΓ§εηεγ δΒυΙ <1οννη ρΓοεεάυΓε Βεεη 8£τεε<1? 

Α9 Αγ8 ΙίΓε Βοβεδ αη<1 ΓίΓε Γι§Βΐΐη§ εςυΐρπιεηΐ οη Βο&πΐ αηά οδΒοτε ροδΐ- 
ΐΐοηεί) οη<1 τεοάγ ίοΓ ΐηιπΐ8<1ΐβίε υδε? ., 

Α10 Αγ8 οεγ£ο αη<ί ΒυηΙςεΓ Βοδεδ/οπηδ ΐη §οο<1 εοηάΐΐΐοη οη<1 ρΓορεΓίγ 
ΓΪ££ε<1 οηίΐ, ννΒεΓβ βρρΓορποΙε, εεΓίΐίιεοΙεβ εΒεε!ίε<1? 

Α11 Αγ 8 βευρρεΓδ είίεείΐνεΐγ ρ1ϋ£§ε(Ι οη<1 «Ιπρ ΐΓβγβ ΐη ροδΐΐΐοη, ΒοΐΒ οη 
Βοαπί οη(1 οβΒοΓε? 

Α12 Αγο υηυβεά εθΓ§ο οη(1 ΒαηΙίεΓ εοηηεείΐοηδ ΐηε1υ(1ΐη§ ιΒε δίεΓη <1ΐδ- 
εΒ&Γ£ε Ιΐηε, ΐί ΠΐΙβ<4, Β1οηΙίβ<Ι? 

Α13 Ατε βεβ αη<1 ονεΓΒοβΓίί «ΒβεΒοΓ^ε ναΐνεδ, \νΒεη ηοΐ ΐη υβε, εΐοδειί οη<ί 
1ββΒεά? 

Α14 Αγ 8 αΐΐ οογ^ο αηιΐ ΒυηΒεΓ ΙοηΒ 1ΐ<1β ε1οδε(1? 

Α15 Ιβ ιΒε Η§Γεε<1 ΐβηΒ νεη(ΐη£ βγδίεηι Ββΐπ§ ιΐ8ε(1? 

ΑΙ6 Αγο Βοη<1 ΙΟΓεΒεδ οί οη αρρΓονβί! Ιγρε? 

Α17 Αγο ροΠ&ΒΙε νΗΓ/ΙΙΗΕ ΐΓοηβεεΐνεΓδ οί βη 3ρρΓθνβ(Ι Ιγρε? 

Α18 Αγο ιΒε βΒΐρ’β ηι&ΐη γ&8ϊο ΐΓοηδπιΐΙΙεΓ βεποΐβ εοΓίΒεά οη<1 ΓβεΙ&Γδ 
βννΐίεΒεά οίί? 

Α19 Αγο εΐεείπε ε&ΒΙεβ Ιο ροΓίβΒΙε εΐεείπεβΐ εςυΐρηιεηί άΐβεοηηεείείΐ ίπ>πι 
ρθν/6Γ? ; 

Α20 Αγ 8 βΐΐ εχίεΓηβΙ 4 οογ 8 οη<1 ροΓίδ ΐη ιΒε οπιίάδΒΐρδ οεεοπιπιοοίοΐίοη 
ε1οδε8? 

Α21 Αγο αΙΙ εχίεΓηβΙ (ΙοοΓδ οηά ροηδ ΐη ιΒε οίΐεΓ οεεοπιπαοοίοΐΐοη 1εα<ϋη£ 
οηΐο ογ ονεΓΐοοΒΐη£ ιΒε ΙβηΒ άεείί ε1θδε8? 

Α22 Αγο οΐ γ εοη<ϋΐΐοηΐη£ ΐηΐοΐςεδ \νΒΐεΒ τη&γ ρεπηίΐ ιΒε εηΐΓγ οί οβγ@ο νβ- 
ρουΓδ ο1οδεά? 

Α23 Ατε \νΐη<1ο\ν-ΐγρε 3ΪΓ εοηάΐΐίοηΐη£ υηΐΐβ 8ΐδεοηηεεΙε(ί? 

Α24 Αγο δπιοΒίη^ ΓεςυίΓεπιεηΐδ Βεΐης οΒδ6Γνβά? !■; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

Ρ 

□ 

□ Α 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ Α 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
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Α25 Ατβ (Ββ ΓβςιιΪΓβιηβηΐβ ίοτ (Ββ υββ οί §8ΐ1εγ βη<1 οίΗβτ βοο1ςίη£ Βρρίί- 
βηββδ Ββίη£ οΒδβτνβ<1? 

Α26 Ατβ ηβΒβίΙ 1ί£Βί τβφΐίτβηιβηίδ Ββίη§ οΒδβτνβ<1? 

Α27 Ιβ (Βετε ρτονίδίοη £ογ βη βηιβΓ£βηογ βδββρβ ρο5δίΒί1ί(ν? 

Α28 Ατβ βαίίιοίβηΐ ρβτδοηηβΐ οη Βοαπί βηά βδΒοτε Ιο <1β&1 ΛνίΐΚ βη βιηβτ- 
£βηογ? 

Α29 Ατβ βάβςυβίβ ίηβυΐΗΐίηβ Γηββηβ ΐη ρΐβββ ΐη (Ββ δΒίρ/βΒοτβ βοηηββίίοη? 
Α30 Ηβνβ ΓπεββϋΓββ Βββη Ιαίίβη (ο εηβυτβ «υίίϊοίβηΐ ρυπιρτοοηπ νβη(ί1βίϊοη? 


□ 
□ ' 
□ 
□ 
□ 
□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ΡΑΚΤ Β 

Αάάΐΐϊοηβΐ ΟΒββΒδ - ΒυΙΒ ϋςιικί ΟΒβπιίβΒίδ 

8Ηϊρ 

ΤβΓΠΐί- 

ηβΐ 

Οοάβ 

ΚεηιβΛβ 


Β1 Ιβ ίηίοΓΓηβϋοη αναΐΙ&ΒΙβ £ΐνίη£ (Βε ηββββδβτγ εΐβΐβ ίοτ (Ββ ββίβ Β&ηά1ίη£ 
οί ώβ ββτ£ο ίηβ1ικίίη£, νΒβτβ βρρΙΐοαΒΙβ β πίΒηιιίΒβΙυτβ’δ ίηΗίΒίΐίοη ββτ- 
ΐίΠβ8(β? 

Β2 Ιδ δυίίϊβίβηί 8η<1 δυίΐ&ΒΙε ρτοίεείίνβ βςυίριηβηΐ (ίηε1υ<ίίη§ ββΐί - βοη- 
Ιβίηβά Βτββ(Βίη£ βρρβΓβΙυβ) αηά ρτοίεείίνβ β1ο(Βίη£ τεββΐγ Γογ ίΓΠΓηβάίβΙε 
υββ? 

Β3 Ατβ βουηίβτ πιββδίιτβδ βββίηβΐ 8ββί<1βηΐ8ΐ ρβτδοηβΐ οοηίβεί >νίΐΗ ϋιβ β 8 Τ £0 

8£Γββ<1? 

Β4 Ιβ (Ββ οβγ £0 Ββη<11ΐη§ ΤΒΐβ εοιηρβίίΒΙε ννίίΒ ιΒβ αυΐοηπαΐΐε δΒιιί (Ιοντη βυβ- 
(βπ> ϊί ίη ιΐδβ? 

Β5 Ατβ οβτ£ο βγδίβιη £βιΐ£β3 βηιΐ αίατηΐδ βοττβοΐΐγ δβί βηά ΐη β £00(1 οτ<1βτ? 

Β6 Ατβ ροτί&ΒΙβ νβρουτ «Ιβίβοΐίοη ίηβίηιπιεηΐδ τβ8<Β1γ αναϊΙαΒΙβ £ογ (Ββ 
ρτοάυβίδ (ο Ββ ΒβηΒ1β(1? 

Β7 Η ββ ίηίοΓΓηβΙίοη οί ίΐτβ ίΪ£Β(ίη£ πιεάίβ βη3 ρτοββοΐυτββ Βββη βχβΒ&η£βά? 

Β8 Ατβ (τ&ηβίετ Βοβββ οί δΐιί(&Β1β ιηβΐβπαΐ τβδίδίβηεβ Ιο ιΒβ βείίοη οί (Ββ ββτ- 

. £Οβδ? 

Β9 Ιβ ιΒβ οβτ £0 Ββη81ίη£ Ββίη§ ρβτίοπηβίΐ \νί(Β (Ββ ρΓβπηβηβηΐ ίηδί&11ε<1 
ρίρείίηβ 8γ5(εηΐ8? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

-□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

' □ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 


Ρ 


ΡΑΚΤ 0 

Α<1(1ΐΐΐοηα1 ΟΒβοΙίβ - ΒαΙΙι Βίςυείίβά Οβββδ 3Βίρ Τβπηΐ- 0ο8ε ΚβηηατΙίδ 

ηαΐ 


01 

Ιβ ίηίοπηΒΐΐοη αναίΙαΒΙε £ίνίη£ (Βε ηεββδδβτγ άβίβ ίθΓ (Βε 3&ίβ Βαη(11ίη£ 
οί (Ββ οβγ £0 ίηε1ικϋη£, «Βετε βρρΙΐεβΒΙε, β ηίΒηιιίΒβίυτβτ’δ ΐηΒίΒΐίΐοη 

ββΓίίίίβ8(β? 

□ 

□ 

02 

Ιβ (Ββ \νβ(βΓ 8ρΓ&γ βγβίβπΐ Γββθγ ίθΓ 118β? 

□ 

□ 

03 

Ιβ δαίΠοίβηΐ βη(1 δΐιϊί&ΒΙβ ρΓ 0 (εε(ίνε βςυίριηβηί (ίηβ1ικϋη£ δβΐί- 
βοηΐβίηεά ΒΓβ8(Βΐη£ &ρρατ8(υδ) αη8 ρΓο(ββ(ϊνβ β1ο(Βίη£ Γββάγ ίθΓ ΐπ»- 
ηηε8Ϊ8(ε υββ? 

□ 

□ 

04 

Ατβ νοϊ8 βρβββδ ρΓορεΚγ ϊηβΓίβά ΛνΒβΓβ Γβςυίτβ8? 

□ ■ 

□ 

05 

Ατβ α11 Γβηιοίβ βοηίτοί νβίνββ ίη ννοι-Ιαηβ ογ86γ? 

□ 

06 

Ατβ ββτ£θ (βπΒ δβίβίγ Γβΐίβί νβίνβδ 1ίηβ8 ιιρ ίο (Βε βΒίρ’β νβηΐίη§ δγδίβηι 
βη8 βτβ Βγ-ρβδδβδ β1οδβ8? 

□ 


07 

Ατβ (Ββ ΓβςυΪΓβά οβγ^ο ρυηπρβ βη8 βΟΓηρΓβδδΟΓδ ίη &οοά ΟΓάβΓ, αη8 




Ββνβ (Ββ ηιβχίηΐϋπι ννοΓίάη^ ρΓβδδυΓββ Βββη 8£τεβ(1 ΒβΙτννββη δΒίρ Βηά 
δΒθΓβ? 

□ 

□ 

08 

Ιβ ΓεΙϊςυεΠοΒίίοη οη Βοίΐ οίί βοηίτοί βφΐίριηβηΐ ίη §οοά οτ8βτ? 

□ 


09 

Ιδ £βδ άβίββΐίοη βςυίρηιεηί ββί ίοτ (Ββ οβγ£ο, βΒΐίΒτΒίβά βηά ίη £θοά 
ΟΓ(1βΓ? 

□ 

□ 

010 Ατβ ολγ£ο βγδίβιη £8ϋ£β8 βη8 βΙβγιπβ βοιτββίΐγ δβί βπ 8 ίη £οο8 οτ<1βΓ? 

□ 

□ 

011 

Ατβ βηιβΓ£βηβγ δΒιιΙ (1ον/η βγδίβπΐδ νοτ1άη£ ρτορβτ1γ? 

□ 

□ 
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012 ϋοββ βΗοΓβ Ηηο\ν ιΗβ βίοβίηβ ΓβΙβ οί βΗίρ’δ βυΐοηιβίίβ νβ1νββ? άοββ βΗίρ 
Ηβνβ βίπιίΙβΓ (ίβΐ&ίΐδ οί βΗοΓβ 8γβ1βηι? 

013 Η ββ ίηίοπηβΐίοη Ηββη βχβΗβηΒοά ΗβΙννββη δΗίρ βη<1 βΗοΓβ οη ηιίηίηηιπι 
«ίοΛίηΒ ΐβηιρβΓβΐϋΓβδ οί ιΗβ ββΓ§ο βγβΐβηΐ8? 

I 

□ 

□ 

□ □ 

> >' 



ΡΑΚΤ ϋ ! 

ΙΝΕΚΤ ΟΑδ 8Υ8ΤΕΜ 

8Ηίρ 

Τβπηί- €ο<Ιβ 

ηβΐ 

ΚβηιβΓΗβ 


ϋΐ Ατβ ιΗβ ηβββδββΓγ ροΓΐβΗΙβ οχνζβη βηβίγδβιβ Γββόγ £ογ ίιηιηβίΐίβΐβ ιιββ? 
Ηβνβ (Ηβγ Ηββη Ιββίβεί βηό βφυδίβίΐ ΗβίοΓβ ιιββ? 

Ό 2 Η 88 ιΗβ ρβπηβηβηΐ οχγ^βη βηαΐγζβτ Ηββη βφηβίβιί αη <1 ζβΓοβ <1 ΗβίοΓβ 

ϋ8β? 

Ό3 Ηββ ΙΗβ @οοί) (υηοΐίοηίη£ οί ιΗβ βτβρΗϊο οχγ^βη βηβΙγζβΓβ βη<1 ϊηβη β 88 
ρΓβδβαΓβ ββυβββ Ηββη βΗββΗβί! ϊηΐο ιΗβ «ΙίβΙπΗιιΙίοη βγβίβηι’ 

ϋ 4 Ατβ ΐΗβ βίβπη άβνίβββ ίοΓ ιΗβ ίοΓβββββΗΙβ Ιήηίΐβ οί ιΗβ οχγββη βηβΙγζβΓ, 
ιΗβ ΐβιηρβΓβΐυΓβ οί ρΓοβϋοβά ϊηβΓΐ β 88 βη <1 ιΗβ ρΓβββυΓβ ίη ρβι-ίββΐ ίυηβ- 
Ιίοηίηβ βοη(ϋΐίοη? 

ϋ5 Ηβνβ ιΗβ ΐικίϊοβίϊοηβ οί ιΗβ ΐβπιρβΓβΐυΓε οί ρκκίιιοβιΐ ίηβΛ β 88 » οί ΐΗβ 
οχγββη βοηίβηΐ βη<1 ρΓβββυτβ ΐη ιΗβ (ΗβΙηΗιιΙίοη βγβίβπι/ίβηΐιβ Ηββη 
βΗββ1ίβ<1? 

ϋ 6 Ιβ ιΗβ βυίοιηβΐίο βΗυΙ < 1 οννη βγβίβπι οί ιΗβ ββΓβο ρυπιρβ ίη ρβΓίβεΙ ορβΓβΐ- 
ίηΒ βοη< 1 ίΐίοη ΐη ββββ ΐΗεΓβ ίβ β Γβϋατβ ογ ιΗβ ρπχΐυβίίοη οί ροοΓ ςυβίίΐγ 
ίηβίΐ ββ 8 ? Ιη ββββ (ΗβΓβ ίβ ηο βυίοτηβΐίοη, ίβ ιΗβ βΓβνν ΟΓββηίζβά βη <1 
Γββάγ Ιο ββΙ? 

07 Η88 ιΗε ρΓεδβιΐΓβ ίη ιΗβ ίηβη §83 (ΗβΙηΗυΐίοη βγβίεηι εΙίπιίηίβΚββ ΗβίοΓβ 
ιΗβ ΐαΙΐ,ίηΒ οί ηηβββιΐΓβπιβηΙβ βη<1 ββηιρίβδ (ο ρεπηίβδίΒΙβ 1ίηιίΐ8? 


□ 

□ 

Ο 

□ 

□ 

□ 

□ 


8Ηίρ δΗοΓβ 

Ατβ ΐβηΚ βίββηϊηβ ορβΓβΐίοηβ ρίβηηβά (ίυηηβ ιΗβ βΗίρ’β βίβγ βίοηββκΐβ (Ηβ 

εΗοΓε ίη8ΐβ11βΙίοη? Υββ/Νο* 

Ιί 80 , Ηβνβ ιΗε ροΓΐ βαίΗοηΐγ βηά Ιεπηίηβΐ Ηββη ίηίοηηβ<1? Υββ/Νο* Υββ/Νο* 


•ϋβίβΐβ Υβ8 οί Νο 38 βρρΟΓίίβΙβ 

ϋΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

Ψβ Ηβνβ βΗεβΙίβΐΙ, ννΗβΓβ βρρορηβΐβ ]οίηΐ1γ, ΐΗβ ίίβιηβ οη (Ηίβ βΗββΗ Ιίβι, βη<1 Ηβνβ ββΐίδίίβτΐ οιΐΓββΙνββ ΐΗβΙ ΐΗβ βηΐήββ ννβ Ηβνβ τηβάβ βιτβ 
βοΓτββΐ Ιο ΐΗβ Ηβδί οί οιιγ Ηηοννίβάββ, βη<1 βΓΓβηββΓηβηΙβ Ηβνβ Ηββη πιβείβ Ιο ββηγ οιιΐ Γβρβίίΐίνβ βΗββΗβ ββ ηββββββΓγ· 


Γογ 5Ηίρ 


Γογ ΤβΓηιίηβΙ 


Νβηιβ . . 
ΚβηΙς ... 
δΪΒηβΙηΓβ 


Τίιηβ 

ϋβΐβ 


Νβηιβ .. 
Ροβίΐίοη . 
δίβηβΙυΓβ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αριθ. 3131/154 (2) 

Έγκριση του ειδικού κανονισμού του Λιμένα Κω αριθ. 16. - 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κωδικός Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Επαρχου Κω αριθ. 1646/18.5.89. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Κω που μας υπο¬ 
βλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Κω αριθ. 3131/4/89/ 
30.5.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζονται θέματα, 
που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Κω αριθ. 
16. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ 

ΑΡΙΘ. 16 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΩ ν 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Λ), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Υπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 

Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 
α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα, 
β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει. 

ύ) τ υρ« χημ«*= 

Υγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

δ) Υγροποιημένα αέρια: 


Υγροποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ- 
μοδίως με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
- σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων, επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκάταστά- 
σεως, για την εξαφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 

Δ/-· Κ 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει .να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής· με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α’ τάξεως Ε.Ν, με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α' ή Β' σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α’ τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α' σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Υπεύθυνος πλοίου: * 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 

Άρθρο 4 

Εφαρμογή 

Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν (αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (ΟΗΕΟΚ ΪΛδΤ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο οιντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Α ρχή· 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 

θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους (αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από τό Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙ0ΝΑ1 ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΓ 5ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΟΟΜΡΑΝΙΕδ 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚΙΝΕ ΓΟΚϋΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΑδδΟΟΙΑΤΙΟΝ ΟΓ ΡΟΚΤδ ΑΝϋ ΗΑΚΒΟΚδ), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. , 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας τού θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εχφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εχφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται χαι 
κατά τη διάρχεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(5ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. ; 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, χαταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Κω (ΦΕΚ 463 
Β/12.5.78) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα που 
ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις τού. 

Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 


μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόχεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76 Α/3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίοεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 


Ο Λιμενάρχης 

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗΣ 


β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 21 Ιουλίου 1989 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 
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__ ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΤ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 

Όνομα πλοίου: ..... ·..... .. ... .. .. 

Εγκατάσταση: .:... . . . 

Λιμάνι: ..■.. .... . 

Ημερομηνία Άφιξης: ... 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:.·'..:..·.. 

Είδος φορτίου:.... 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 

Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά ΓΫ] . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν . 
τον αφορούν. 

(□ ) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας Παρατηρήσεις 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το, χειρισμό του φορτίου, των καυ-. 
σιμών και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΕ/υΗΕ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή! πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Τπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; ' } 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 

σης; 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 
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□ 
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. I 

ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 
χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; ι 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 
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ΜΕΡΟΣ Γ. ι 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα | 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 

Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 


■ 


τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

□ 

□ 

Γ2 

Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

□ 

,□ 

Γ3 

Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι¬ 
κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

□ 

□ 

Γ4 

Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 


□ 

Γ5 

Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 

□ 
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Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ38) του δικτύου εξαερισμού; 

Γ7 Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Γ8 Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Γ9 Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 

ΓΙΟ ,Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΠΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Γ13 Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


□ 


□ 

□ Λ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ . ■ Α 


□ ' Α 


ΜΕΡΟΣ Δ. 




Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

: α- 

□ . 

□ - ■ 


Πλοίο Εγκ/ση 


θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/Όχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/Όχι Ναι/'Οχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο Εγκατάσταση 


Όνομα . . 

Βαθμός . 

Υπογραφή 

' ■ - _ Ώρα 

Ημερομηνία 


Όνομα .. 
θέση .. . 
Υπογραφή 
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Αρρεηάϊχ 1 

5ΗΙΡ/5ΗΟΚΕ δΑΡΕΤΥ 0ΗΕ0Κ ΕΙδΤ 

δΗίρ’β Νοιηε:.'........ 

Βε«Η: ...... 

ϋβΐβ οί Αϊτινοί: ... ΡογΙ: .. 

Οεγ^ο Ιγρε:...Τΐιηε οί Αϊτινοί:.. 

ΙΝδΤΚυΟΤΙΟΝδ ΕΟΚ οομρεετιον 

Ιη οπΙβΓ Ιο Ηεςίη ΙΗε ορεΓβΐίοηβ ίΐ ΐβ ΓβςαΪΓβά ε 11 ςιιεδήοη Ιο 6εΕηδ\νεΓ εεΐ ΕννίεπηΕΐΐνεΙγ.ΕΫΙ . Ιί βη ΕίίϊπηΕΐΐνε ηποννεε ΐδ ηοΐ ροβδΐΗΙε, ιΗε 
Γβββοη δΗοιιΗΙβΐνεη βη<1 Ε^τεειηβηΐ ΓεοεΗείΙ ιιροη ΕρρεορπΕίε ρΓβεβυΐίοηβ Ιο 6ε Ιοίίεη ΗεΙννεεη ιΗε δΗΐρ οηεΙ ΐΗε Ιεπηϊη&Ι. ΨΗβεβ Εηγ ςιιεβ- 
Ιίοηβ Ϊ8 ηοΐ εοηβΐάετειΐ Ιο 6ε αρρ1ϊε&61ε ο ηοίε Ιο ιΗεΙ είίεεί δΗοιιΙά 6ε ΐηβεήεοί ΐη 16 ε τειηοΓίίβ εοΐιιιηη. 

Ιί ίδ ενϊάεηΐ ιΗεΙ ενεεγ Γε3ροπ8ί61ε ρεΓ8οη ννΗο βϊ^πβ ΐΗε εΙεείΕΓΕίΐοη βΐ {Ηε εηιΐ οί ιΗε οΗεεΗ ΙΐδΙ Ηεβ ιΗε ΓεβροηβΐΗΐΙίΙγ οίηγ ίοΓ ΐΗε ίΐείά Ηίδ 
εοΓηρβΙβηεγ, ΙΗεΙ Ϊ8 (Ηε βΚίρ ογ βΗοεε ϊηβίαΐΐαΐίοη. Ιη δρϊΐε οί ΐ6Ϊ8 οηε 0»η πβε τεπιοΛδ ογ Γεβει-νβΐΐοηδ ΐη Πείάβ ννΗΐεΗ ΕΓε ηοΐ οί 6ΐβ εοιηρείεηεγ. 

(□ ) — ιΗε ρΓεβεηεε οί ιΗϊβ δγηιΗοΙ ΐη ΐ6ε εοΐυπιηδ «δΗΐρ» οηεΐ «Ιεπηίηβΐ» ΐπάίεοΐεβ ιΗεΙ εΐιεείίβ δΗηΙΙ 6ε οΕΐτΐβΗ οηΐ 6γ ιΗε ρβΓίγ εοηεετηεά. 

ΤΗε ρΓεβεηεε οί ιΗε Ιεηεεβ Α αηε! Ρ ΐη ιΗε εοίηπιη «0ο(Ιε» ίηάΐεοΐεβ ιΗε ίοΐΐοννΐη^: 

Α — ΤΗε Γηεηΐΐοηεά ρεοεε^ϋΓεβ οη<1 Εβεεεπιεηΐδ βΗεΙΙ 6ε ΐη \νπΐΐη§ επε! δΐ§ηε<1 6γ 6ο(6 ρΕΓίΐεβ. 

Ρ — Ιη Ιϋε εοβε οί ε ηε§Εΐΐνε ΕηβννεΓ ΙΗε ορεΓΒΐίοη βΗεΙΙ ηοΐ 6ε εΕττΐεά ουί ννΐΐΗοιιΐ ιΗε ρετπιΐΒβΐοη οί 16ε ΡογΙ ΑιιΐΗοπΙγ. 


ΡΑΚΤ Α 

Βιι 11 < Ιΐςιιϊάδ - ΟεηεΓΕί 


δΗΐρ 


Τεπηΐ- 

πε! 


Οοάε 


Α1 

Ιβ ΐ6ε βΗΐρ βεοϋΓεΙγ πιοθΓε(1? 

□ 

,□ 

Α2 

Αίε εηΐ8Γ§εηεγ Ιοννΐηβ \νΪΓ8δ εοΓίεείΙγ ροδίΐΐοηε<1? 

□ 

□ 

Α3 

Ιδ ΐΗεεε δβίε Εεεεβδ ΗεΙννεεη δΗΐρ επ 8 δΗοεεί; 

□ , 

□ 

Α4 

Ιδ ΙΗε δΗΐρ εεοείγ Ιο ιηονε ιιηεΙεΓ ΐΐδ οννη ρον*ετ? 

:□ 


Α5 

Ιδ ΐΗεεε βη είίεείΐνε άεοίς ννοεΗ ΐη Εΐΐεπείοηοε οη 6 οεγ6 επ 8 βάεςαβίβ 
δαρεενίδίοη οη ιΗε ΐεπηΐηΕΐ αηά οη ιΗε δΗΐρ? 

□ 

: 

□ 

Α6 

Ιβ (Ηε Ε^τεεά δΗΐρ/δΗοΓε εοπιπηιηΐοΕίΐοη βγδίεηι ορεΓΕΐΐνε? 


.□ 

Α7 

Ηβνε ρΓοοεάιΐΓββ ίοΓ εατ£0, ΗυηΗεΓ οη8 ΗεΙΙεβΙ Ηοη<11ϊη£ 6εβη Ε£τεε4? 


□ 

Α8 

Ηβδ ΙΗε ειηβΓβεηεγ δΗυΙ 4ο\νη ρεοεείίυΓε 6εεη Ε£τεε8? 

□ 

□ 

Α9 

Αεε Γιτε Ηοβεβ επ 8 ίΐεε ίΐ§Ηιΐη§ εςυΐρηιεηΐ οη ΗοεπΙ βη8 ΕδΗοΓε ροδί- 
(ΐοηε8 εικΙ τεβ^γ ίοτ ίιηιηε<1ΪΕΐε ιΐδε? 

□ 

□ 

Α10 

Αεε οεγ£ο επ 8 ΗιιηΗεΓ Ποβεβ/Επηδ ΐη §οοε! εοηάίΐΐοη επ 6 ρεορεείγ 
ΓΪ££ε8 βη<1, ννΗεεε ΕρρεορπΕίε, εειΤΐίϊοΕίεδ οΗεο1«ε8? 

□ 

□ 

Α11 

Αγ 8 δοηρρεΓδ είίεείΐνεΐγ ρ1υ££ε8 Εηά άπρ ΐΓάγβ ΐη ροβΐΐΐοη, 6οΐΗ οη 
6θΕΓ(1 Εη8 ΕδΗθΓ8? 

□ 

□ 

Α12 

Αεε ηηυβεά οεγ§ο επ 6 ΗυηΙςεΓ εοηηεοΐίοηβ ΐηεΐυεϋη^ ιΗε δίεΓη 8ΐδ- 
εΗβΓ£ε Ιίηε, ΐί ΓιΐΙεά, 6ΐΕη1ιε<1? 

.□ 

□ 

Α13 

Ατε 88Ε επ 6 ονεεΗοβΓ^ (ϋβεΗΕΓβε νοίνεβ, ννΗεη ηοΐ ίη υβε, εΐοβεά Εηά 
ΐΕδΗε4? 

□ 

□ 

Α14 

Αεε ε11 οεγ£ο επε! 6υη1ί8Γ ΐΕηΗ 1ΐ8δ ε1οβε(1? ί 

□ 

.□ 

Α15 

Ιδ ιΗε Ε£Γεε8 ΙειιΗ νεηΐίη§ βγδίειη 6είη§ υδβ8? 


□ 

Α16 

Αγ8 Ηεπ 8 ΐοΓοΗεβ οί οη ορρεονε^ Ιγρε? 

□ 

□ 

Α17 

Ατε ροιΤηΗΙε νΗΕ/υΗΕ ΐΓοηβεεΐνεΓδ οί επ ορρεονεεΐ Ιγρε? 

Αεε ιΗε δΗΐρ’δ ηΐΕΪη γε8ϊο ΐΓΕηβπιΐΐΐεΓ Εεποΐβ εοΓίΗβεΙ Εηά γε8εγ3 

□ 

□ 

Α18 

□ 



δ\νίΐεΗε8 οίί? 


Α19 

Αγο εΐεείπε εοΗΙεδ Ιο ροηοΗΙε εΐεοίπεοί εςυίρηιεηΐ βΐβοοηηεείεϋ ίΓοιη 
ροννεί? 

□ 

□ 

Α20 

Αγο ε11 εχίεΓηοΙ 8οογ8 επ6 ροτίδ ΐη ιΗε οπιΐάδΗΐρδ οοεοπιπιοάΕΐΐοη 
ε1οδε(1? 

□ 

□ 

Α2Ι 

Αγο οΐΐ εχίεΓηοΙ 6οογ 8 αη(1 ροιΐδ ΐη ιΗε εΛογ Εεοοιηπιοάοΐΐοη ΙεΕάίης 
οηΐο ογ ονεΓΐοο1ιΐη£ ιΗε ΙεπΙ< 8εεΗ οΙοβεάΤ 

□ 

□ 

Α22 

Αεε εϊγ εοη<ϋΐΐοηΐη£ ΐηΙοΗεδ \νΗίεΗ πιβγ ρεηηΐΐ ιΗε εηίεγ οί οεγ§ο νο- 
ροιίΓδ ε1οδε8? 

□ 

□ 

Α23 

Αγο >νΐη8ο\ν-Ιγρε εϊγ εοη<1ίΐίοηΐη§ υηίΐδ άίδεοηηεεΙεά? 

□ 

□ 

Α24 

Αεε δΓηοΗίηβ ΓεςυΪΓεπιεηΙδ 6εΐη§ ο6δεΓνε8? 

□ 

□ 


Α 

Α 

Α 


ΚεηίΕΓίςδ 
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Α25 Αγ€ ιΗε Γ€ςυίΓ6πΐ6ηΐδ ίοΓ ΐΒε υββ οί ββΐΐεγ &η«1 οίΗβΓ οοο!<ίη§ βρρίί- 
βηεεδ Βεΐη£ οΒδει·νε<1? 

Α26 ΑΓβ ηαΙίε<1 Ιί^Κι ΓεςυΪΓεηιεηΙδ Ββϊη§ οΒ88Γνεά? 

Α27 Ιδ ΐΚβΓβ ρΓονίβίοη ίοΓ βη ετηεΓ§;εηεγ εβεβρε ροδδίΒίϋΐγ’ 

Α28 ΑΓβ βϋίβεΐεηΐ ρβΓβοηηβΙ οη Βοεγ3 ηγκΙ ββΗοΓε Ιο 8ε&1 ννΐΐΗ βη βηιβΓ- 
ββηογ? 

Α29 Ατέ βίΐεςιιβίε ΐηδίιΐβΐΐηξ ηιεβηβ ίη ρΐβοβ ϊη ιΗβ δΗΐρ/δΗοΓβ εοηηεεΙΐοη? 
Α30 Ηβνε ΓηεβδυΓεβ Βεεη Ιβίίβη Ιο εηβιίΓε βυίβιεΐεηΐ ρυιηρΓοοηι νβηώβΙίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΡΑΚΤ Β 

Α8<1ΐΐΐοηβ1 ΟΗεεΙςβ - ΒυΙΙς Βΐςυκί ΟΗβιτιίοΕίδ 

5Βΐρ 

Τεπηΐ- 

ηβΐ 

0ο8ε 

ΚεΐΤΊΕΓΐ<8 


Β1 Ιδ ΐηίοπηβΐΐοη βνβϊΙβΒΙβ (ρνίηβ ΐΒε ηεεεβδΕΓγ «ΙβΙε ίοΓ ιΗε δβίβ Η8η<Ι1ίη(5 
οί ΙΗε οβΓ^ο ϊηοΐυίΐϊηβ, \νΙιβΓβ &ρρ1ΐε&Β1ε β σίΒηυίβεΙιίΓε’δ ΐηΗΐΒΐΐΐοη οβΓ- 
ΙϊΓιοβΙβ? 

Β2 Ιδ δυίΠοϊβηΙ βη3 βυίΐβΒΙβ ρΓΟΙβοΐίνε εςυίριηεηΐ (ΐηείικϋης βείί - οοη- 
Ι8ΐηε<1 ΒΓββίΒΐηβ βρρΕΓΕίιΐδ) βηό ρι-οΐεείΐνε ο1οΐΗΐη§ ΓβΒοΙγ Γογ ΐπιπιειΙΐΕΐβ 

11δβ? 

Β3 Αγ€ οοαηΙβΓ ΓηβΕβυΓβδ β^ΕΪηδΙ ΕεοΐάεηίΕΐ ρεΓδοηβΙ εοηΐβοΐ ννΐΐΗ ιΗε οεγ§ο 

Ε§Γβε(1? 

Β4 Ιδ ΐΗε οεγ^ο Ηβη<11ίη§ τβίε εοπιρβίίΒΙε ννΐΐΗ ΐΗε βυΙοηΐΒΐΐε βΒυΐ άο^νη βχδ- 
Ιεπι ίί ΐη ιΐδε? 

Β5 Αγ8 ο&τξο δνδίειη ^Εΐι^εβ επ3 ε1ειύπ5 οοιτεοΐΐγ βει βη8 ΐη 8 §οο8 οπίεΓ? 
Β6 Αγο ροΓίβΒΙε νβρουΓ 8εΙεεΙΐοη ΐηβΐηιιηεηΐδ τε&εΐΐΐγ Εν&ίΙ&ΒΙε Ιογ ιΗβ 
ρΓοεΙυείδ Ιο Βε Η8ηΒΙε<1? 

Β7 Ηε8 ίηίοΓηίΕΐίοη οί Γιγο β§ΗΒη§ πιεάίβ βηά ρΓοεεάϋΓεβΒεεη εχεΒ8η§ε(1? 
Β8 Αγο ΐΓβηδίεΓ Βοδεδ οί βυίΐβΒΙε ηΐΕΐεηβΙ τεβΐδίΕπεε Ιο ΐΒε βείίοη οί ΐΗε οεγ- 
§οβδ? 

Β9 Ιδ ΐΒε οεγ§ο Η&η(11ΐη£ Βεΐη§ ρειΐοπηείΐ ννΐΐΗ ΐΒε ρΓβπηβηεηΙ ίηδΐΕΐ1ε8 
ρίρείίηε δγ3ΐεηΐδ? 


□ . 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ - 

■ □ 

□ ■ 

* □ 

□ 

• □ 

□ 

□ 


Α 


Ρ 


. 

ΡΑΚΤ 0 

Α8(ϋΐϊοηα1 ΟΗεεΒδ - Βυΐΐί ΙώριεΩεά Οβδεβ 

8 Ηΐρ 

Τεπηΐ- 

ηβΐ 

0 ο8ε 

ΚεΠΊΕΓίίδ 


01 

Ιδ ίηίοΓΠΊΕΐίοη ΕνΕίΙβΒΙε §ΐνίη§ ΐΒε ηεεεδδΕΓ>’ 8 εΙε ίοΓ ΐΒε δβίε ΗαηιΙΙίη^ 
οί ΐΒε εβΓβο ίηε1υ3ΐη§, ννΗεΓε ΕρρϋεβΒΙε, ε ηΐΕηαίΕεΙϋΓεΓ’δ ίηΗϊΒίΐίοη 
θ8ΓΐΐΠθΕΐε? 

□ 

□ 

02 

Ιβ ΐΗε ννβΙεΓ βρτ&γ βχδίεηι τεβ^γ ίοΓ υβε? 

; □ 

□ 

03 

Ιδ δυίΩεϊεηΐ αη8 βυΐΙαΒΙε ρΓοίεοΐΐνε εςυΐρπιεηΐ (ΐηε1υ8ΐη§ δείί- 
εοηΐβίηεά ΒΓεβίΗΐηβ ΕρρβΓβΙϋδ) βηά ρΓΟΙεείΐνε εΙοίΗΐη^ Γ8 ε 8^ ίοΓ ΐηι- 
ηΊ8(ΐΪΕΐβ υββ? 

□ 

□ 

04 

Αγο νοϊ8 δρβοεδ ρτορετίγ ΐηεΓίεά ννΗεΓε ΓβςαΪΓβ(1? 

□ 

□ 

05 

Αγο ε 11 τεπιοίε εοηίΓοΙ νβίνεβ ΐη ννοΓΐίίη§ 0Γί1εΓ? 

□ 

06 

Αγο εβΓβο Ιβηΐί ββίεΐγ τεΐϊεί νβίνεδ 1ΐηε8 υρ Ιο ΐΒε δΒίρ’β νεηΐϊη§ βχδίεπι 
επ< 1 ΕΓε Βγ-ρβδδεδ ε1οδε<1? 

.□ 


07 

Αγο ΐΒε ΓεςυΪΓε8 οεγ§ο ρυηιρδ επ 8 οοηιρΓεδβοΓδ ΐη @οοά ογ^θγ, 8η8 
Ββνε ΐΗε ηΐΕχΐηηιιηι ννοΓ^ΐη^ ρΓβδδυτεδ Βεεη β^τβεά ΒβΙ\νεεη δΒΐρ επ8 

δΚθΓ8? 

□ 

□ 

08 

Ιδ ΓβΙΐςυεΠεΕίΐοη οη Βοίΐ οίί εοηίΓοΙ εςυΐρηιεηΐ ΐη ^οοά ογ8ογ? 

□ · 


09 

Ιδ (ξβδ άεΐεείΐοη εςυΐριηεηΐ βει ίοΓ (Βε οεγ^ο, εΕΐϊΒΓΕίεά βηιΐ ΐη §οο8 
ογ8ογ? 

□ 

□ 

010 Αγο οεγ§ο δγβίεηι §8ΐι§6δ βη8 εΙεπτιβ οοιτεείΐγ δει επ< 1 ίη §οο<1 ογ88γ? 

□ 

■ □ 

011 

Ατε επιεΓ^εηογ δΗιιΙ 8οννη δγδίεηΐδ ννοΓίίΐη^ ρΓθρεΓΐγ? 

□ 

□ 
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012 ϋοβ8 βΗοτε Ηηο\ν (Ηβ εΐοβϊης Γβίε οί βΗϊρ’β βιιΐοηιβίίε νβ1νβ8? άοββ δΗϊρ 
Η&νβ βϊπιΐΐβτ θεΐ&ίΐβ οί βΗοτε 8γ3(βτη? 

013 Η&δ ϊηίοπη&ιίοη Ηεεη βχεΗβηββά Ηβ(ννεεη δΗίρ βηά βΗο«ε οη ηιίηίηιιιπι 
\νοΛίη§ (εηιρετβίιιτββ οί (Ηβ ββτ£ο 8γ8ίεηΐ8? 

□ 

□ 

□ 

□ 

Α 

Α 



ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ 0Α5 8Υ8ΤΕΜ 

δΗίρ 

Τβπηϊ- 

ηβΐ 

Οοάε 

ΚβηιβτΚβ 


ϋΐ Ατβ (Ηε ηβεβδββτγ ροτίβΗΙε οχγρβη βηβΐ γββτβ τεβοΐγ Γογ ίΓηπιεάΐβίε υββ? 
Ηβνβ (Ηβγ Ηεεη (ββίεά βηιΐ βφυβίβό Πείοτε υββ? 

Ό2 Ηβ8 (Ηβ ρβπηβηβηΐ οχγ^βη βηβίγζβτ Ηεεη βά)ιΐ8(ε(1 βηά ζβτοβ<1 Ηβίοτβ 
1186? 

ϋ3 Ηββ ΐΗε £οο <1 {υηεΐϊοηϊηβ οί (Ηβ {ξτ&ρΗίε οχγ^βη βηβίγζετβ βηά ΐήβτί §88 
ρΓβδκιίΓε Ηεβη εΗβεΠβοΙ ΐηΐο (Ηε (ϋβΙπΗυΐίοη βγ8ΐεηι? 

ϋ4 Ατε ίΗε 8ΐ8πη θβνϊεββ ίοτ (Ηε ίοτβδβββΒΙε Ιϊπιίΐβ οί ΐΗε οχγ§βη βηβΙγζεΓ, 
(Ηβ ΙβιηρεΓβίαΓβ οί ρΓοάυεεΟ ϊηειΐ @88 βικί (Ηε ρτεβδυτε ίη ρεΓίεεί ίυηο- 
Ιίοηίη^ εοη{1ϊΐϊοη? 

ϋ5 Ηβνε (Ηβ ΐηάΐεβίίοηβ οί ίΗε ΐεπιρετβίυτβ οί ρκχΐυββά ίηβτί £&8, οί (Ηβ 
οχγ^βη εοηίβηΐ βη<1 ρτεββατε ϊη ίΗε (ΙίβΙηΒυΐίοη βγβίειτι/ίβηίςβ Ηεβη 
εΗβεΗβ(1? 

ϋ6 Ιβ ίΗε βυΐοηιβίίε βΚυΐ άολνη βγβίεηη οί (Ηε εβτ£ο ριιπιρδ ϊη ρβτίεοί ορβτβί- 
ϊη§; εοικίϊϋοη ΐη εβββ (Ηβίβ ΐβ & ίβίΐιιτε ογ (Ηε ρτοείυεϋοη οί ροοΓ ςυ&ΐίίγ 
ίηεΓί §88? Ιη εβββ (Ηετβ ΐβ ηο βιιίοηιβΟοη, ίβ (Ηε ετβνν οτ§8ηϊζβ(1 βηά 
τε&άγ (ο &ε(? 

ϋ7 Ηββ (Ηε ρτββδίιτε ϊη (Ηε ϊηβτί (ξββ <1Ϊ3(ΓΪΗυ(ΐοη δγβίβιη (ΗηηίηίδΗεεΙ ΗείοΓβ 
(Ηε (&)άη£ οί Γηβββυτβιτιεηΐβ βη4 8&πιρ1ε8 (ο ρεπηίββΐΗΙβ 1ίπιϊ(8? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


I ,, 5Ηΐρ δΗοτβ 

Ατβ (βηΐί ε1ββηίη§ ορβτβίίοηβ ρίβηηβά άιιηη§ (Ηε βΗΐρ’β βίβγ βίοηρίάβ (Ηβ 
βΗοτε ίη8(&11&(ϊοη? Υββ/Νο* 

Ιί βο, Ηβνβ (Ηβ ροτ( βυ(Ηοτϊ(γ βη<1 (βπηϊηαΐ Ηβεη ϊηίοπηβ<1? Υββ/Νο* Υββ/Νο* 


*ϋβ1β(β Υββ οί Νο 83 &ρροτ(ΐ&(ε 

ϋΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

Ψβ Η&νε οΗβοΗβΟ, ννΗετε βρρορηβ(ε }οίη(1γ, (Ηβ ΐ(βπΐ8 οη (Ηϊβ εΗβεΗ 1Ϊ8(, βηά Η&νβ ββΗβίϊεά ουτββίνβδ (Η&( (Ηε βηίτϊββ \νβ Η&νε ιηβάε &τβ 
εοττεεί (ο (Ηβ Βεβ( οί ουτ Ηποννίβά^ε, βηά βιτ&η§βιηεη(8 Ηβνβ Ηεεη ηιβάβ (ο εβττγ οιι( τβρβ(ϊ(ϊνβ βΗβεΗβ 88 ηβεβ888τγ. 



Γοτ δΗϊρ 


Γοτ Τβπηϊηβΐ 

Νβιηβ . 

Κ&ηΗ. 

δίριβίυτε. 

' 1 

ι 

1 

ΤίΓΏβ . . .. 
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ΦΕΚ 60 ^ 

Αριθ. 3131/155 (3) 

Έγκριση του ειδικού κοινονισμού του Λιμένα Σύρου αριθ. 24. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 156 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημό¬ 
σιου Ναυτικού Δικαίου». 

2. Το έγγραφο του Νομάρχη Κυκλάδων αριθ. ΕΣ 5377/ 
1.6.1989. 

3. Το σχέδιο του Ειδικού Κανονισμού του Λιμένα Σύρου που μας 
υποβλήθηκε με την αναφορά της Λιμενικής Αρχής Σύρου αριθ. 
3131.3/3/89/1.6.89 και επειδή με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζο¬ 
νται θέματα, που κανονίζουν την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, απο¬ 
φασίζουμε: 

Άρθρο μόνο 

α. Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό του Λιμένα Σύρου αριθ. 
24. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΡΟΤ 
ΑΡΙΘ. 24 

Κανονισμός για τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκα¬ 
ταστάσεις εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επι¬ 
κινδύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια. 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΤΡΟΤ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του δια του από 9 Ιουνίου 1948 Β.Δ. Κωδικοποιηθέ- 
ντος Νόμου 499/1947 «περί πειθαρχικής εξουσίας των Προϊσταμένων 
Λιμενικών Αρχών» (ΦΕΚ 162 Α) συνδυαζόμενες με τα άρθρα 141 - 
157 του Ν.Δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημόσιου 
Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α/73). 

β. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 «περί αρμοδιότητας Λ.Σ. και σχέ¬ 
σεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39/Α), 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 


ΐγρόποιημένα αέρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 
XIX και 19 των Κωδίκων 00 και 100 αντίστοιχα. 

ε) Εγκαταστάσεις: 

Οι κάθε μορφής και είδους εγκαταστάσεις που είναι εφοδιασμένες αρ¬ 
μοδίους με σχετική άδεια λειτουργίας, έχουν μόνιμο - εν όλω ή εν μέρει 
— σύστημα σωληνώσεων, χερσαίων ή τοποθετημένων επί ή υπό τη θά¬ 
λασσα και χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

στ) Τπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης: 

Το φυσικό πρόσωπο, που ορίζεται από τη διεύθυνση της εγκαταστά- 
σεως, για την εξασφάλιση και επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων 
ασφαλείας στην εγκατάσταση και την προετοιμασία εκτέλεσης και συ¬ 
μπλήρωσης της διαδικασίας φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικιν¬ 
δύνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα σε/από 

Δ/Ξ. 

Για τον κανονισμό αυτό στην έννοια της παραπάνω διαδικασίας συ- 
μπεριλαμβάνεται η υποδοχή και αναχώρηση του δεξαμενοπλοίου. Ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης μιας εγκατάστασης πρέπει να είναι: 

1) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχα¬ 
νικός ή Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός Δι¬ 
πλωματούχος Ανώτατης ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλο¬ 
δαπής Σχολής με προϋπηρεσία σε εγκατάσταση δύο (2) τουλάχιστον 
ετών. 

2) Τεχνολόγος Μηχανικός των αντιστοίχων παραπάνω ειδικοτήτων 
πτυχιούχος ανώτερης ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Σχολής με 
προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε εγκαταστάσεις. 

3) Πλοίαρχος Α τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Πλοιάρχου Α ή Β σε Δ/Ξ. 

4) Μηχανικός Α τάξεως Ε.Ν. με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
Μηχανικού Α σε Δ/Ξ και ενός (1) έτους σε εγκατάσταση. 

Επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος είναι δυνατόν να ορι- 
σθεί ως υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης υπάλληλος της 
ίδιας που στερείται των τυπικών προσόντων αλλά έχει τη σχετική εμπει¬ 
ρία σ’ αυτήν. 

ζ) Τπεύθυνος πλοίου: 

Ο Πλοίαρχος ή ο αξιωματικός καταστρώματος του Δ/Ξ που ορίζεται 
από αυτόν. 


Όρια ισχύος 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του, τους λιμένες, τους όρμους, καθώς και τη θαλάσσια έκταση 
της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής και των υφισταμένων 
των Λιμενικών Σταθμών και Τπαλλήλων Λιμένα, όπως αυτή καθορίζε¬ 
ται από τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 2 

Εφαρμογή του κανονισμού 

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός Λιμένα εφαρμόζεται κατά τις εργασίες 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύδην πετρελαιοειδών, επικινδύνων υγρών 
χημικών ή υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια σε εγκαταστά¬ 
σεις, και αντίστροφα. 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού νοούνται ως: 

α) Δεξαμενόπλοιο: 

Κάθε σκάφος ή πλωτό γενικά ναυπήγημα, που είναι κατασκευασμένο 
ή μετασκευασμένο και προορίζεται με το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου 
του, να μεταφέρει, αυτοδύναμα ή με ρυμούλκηση, πετρελαιοειδή ή επι¬ 
κίνδυνα υγρά χημικά χύμα ή υγροποιημένα αέρια χύμα. 

β) Πετρελαιοειδή: 

Το αργό πετρέλαιο, τα υγρά προϊόντα διύλισής του και τα μίγματα με 
περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία (πετρελαιοειδή 
κατάλοιπα). Ειδικότερα σαν πετρελαιοειδή νοούνται αυτά που περιλαμ¬ 
βάνει ο σχετικός κατάλογος του παραρτήματος I της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 
1269/82) όπως κάθε φορά ισχύει. 

ϊ) γ 7Ρ ά χημι**: 

ΐγρές επικίνδυνες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες είναι αυτές που περι¬ 
λαμβάνονται στα κεφάλαια VI και 17 των κωδίκων ΒΟΗ και ΙΒΟ αντί¬ 
στοιχα και του παραρτήματος II της ΜΑΚΡΟΕ (Ν. 1269/82) όπως 
κάθε φορά ισχύουν. 

δ) ΐγροποιημένα αέρια: 


Άρθρο 4 
Εφαρμογή 

0 Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή στα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία 
Δ/Ξ που διενεργούν εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
υγρών χημικών χύμα ή υγροποιημένων αερίων χύμα στις εντός της ελ¬ 
ληνικής επικράτειας εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 5 
Μέτρα ασφαλείας 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης συ¬ 
μπληρώνονται και υπογράφονται σε τρία (3) αντίγραφα από τον 
Πλοίαρχο ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν αξιωματικό του Δ/Ξ και 
τον υπεύθυνο φορτοεκφόρτωσης εγκατάστασης, κατάλληλοι, ανάλογα 
με το είδος του φορτίου και την κατηγορία του Δ/Ξ, πίνακες ερωτημα¬ 
τολογίων ελέγχου μέτρων ασφαλείας (ΟΗΕΟΚ ΕΙ5Τ). Τα κείμενα αυ¬ 
τών με στοιχεία Α, Β, Γ και Δ στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πα¬ 
ρατίθενται ως παράρτημα στο τέλος του παρόντος κανονισμού και απο¬ 
τελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. Από ένα αντίγραφο παίρνουν ο 
Πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός του Δ/Ξ και ο 
υπεύθυνος φορτοεκφόρτωσης της εγκατάστασης. Το τρίτο αντίγραφο θα 
παραμένει στην εγκατάσταση και θα παραλαμβάνεται από τη Λιμενική 

Αρχή- 

2. Με μέριμνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση η σχολαστική 
τήρηση των μέτρων ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται από τους αντί¬ 
στοιχους οδηγούς ασφαλείας για τα πετρελαιοειδή, τα χύμα χημικά και 
τα υγροποιημένα αέρια χύμα που έχουν εκδοθεί από το Διεθνές Ναυτι¬ 
λιακό Επιμελητήριο (ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΗΑΜΒΕΚ ΟΓ 5ΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ), το διεθνές φόρουμ εταιρειών πετρελαίου (ΟΙΕ ΟΟΜΡΑΝΙΕδ 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΚΙΝΕ ΕΟΚϋΜ) και τη διεθνή ένωση Λιμένων 
(ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΑδδΟΟΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΡΟΚΤδ ΑΝ Ο ΗΑΚΒΟΚδ), 
όπως κάθε φορά ενημερώνονται. 

Επίσης θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλο¬ 
ντος όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 


Άρθρο 6 

Διενέργεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Οι εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιτρέπεται να γίνονται και 
κατά τη διάρκεια της νύχτας με την προϋπόθεση να υπάρχει άπλετος 
και κατάλληλος φωτισμός στην προβλήτα ή αποβάθρα και το πλοίο. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να φωτίζονται τα μέσα πρόσβασης στο Δ/Ξ. Επίσης 
στην περίπτωση που το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στη θάλασσα 
(8ΕΑ ΕΙΝΕ ΤΕΚΜΙΝΑΕ) θα πρέπει η περιοχή των ευκάμπτων σωλη¬ 
νώσεων να φωτίζεται επαρκώς όταν αυτό βέβαια είναι ασφαλές και πρα¬ 
κτικό. 

Η έννοια της νύχτας για την εφαρμογή του παρόντος νοείται μία ώρα 
μετά τη δύση μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή του ήλιου. 

Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, καταργούνται τα 
άρθρα 157 μέχρι 164 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Σύρου (ΦΕΚ 
265 ΒΥ27.3.78) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέ¬ 
ματα που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του. 


Άρθρο 8 
Τελικές διατάξεις 

1. Οι παραβάτες του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η εκτέλεσή του 
ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα της Υπηρεσίας μας, ανεξάρτητα από 
τις αστικές και ποινικές ευθύνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 
261 Α/73) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δι¬ 
καίου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 207/85 (ΦΕΚ 76 Α/3.5.85). 

2. Σε περιπτώσεις κρίσεως ή πολέμου οι διατάξεις του παρόντος κα¬ 
νονισμού αναστέλλονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτι¬ 
λίας. 

Ο Λιμενάρχης 

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

β. Ορίζουμε ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού την 
ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 21 Ιουλίου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΗΡΑΣ 


Όνομα πλοίου: . 

Εγκατάσταση: . 

Λιμάνι: . 

Ημερομηνία Άφιξης: ......... 

Ώρα ασφαλούς πρόσδεσης:. 

Είδος φορτίου:. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ: 


Για να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις καταφατικά I ^ 1 . Εάν μία ερώτηση δεν μπορεί να 
απαντηθή καταφατικά, πρέπει να αιτιολογηθή και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλοίο και την εγκατάσταση. Όταν, κάποια ερώτηση δεν 
είναι δυνατόν να έχει εφαρμογή αυτό πρέπει να καταχωρηθή στη στήλη των παρατηρήσεων. 

Εξυπακούεται ότι ο κάθε υπεύθυνος που υπογράφει τη δήλωση στο τέλος του πίνακα ελέγχου έχει ευθύνη μόνο για τον τομέα αρμοδιότητάς του, 
δηλαδή το πλοίο ή την εγκατάσταση ξηράς. Εν τούτοις αυτός έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις και να επιφυλαχθεί και για σημεία που δεν 
τον αφορούν, 

( □ ) - Η παρουσία αυτού του συμβόλου στη στήλη «πλοίο» ή στη στήλη «εγκατάσταση» ή και στα δύο δείχνει το ενδιαφερόμενο μέρος από το 
οποίο απαιτείται να γίνει έλεγχος και συμπλήρωση. 

Η παρουσία των γραμμάτων Α και Ρ στη στήλη «κώδικας» σημαίνει τα παρακάτω: 

Α - Οι μνημονευόμενες διαδικασίες και συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτές και υπογραμμένες και από τα δύο μέρη. 

Ρ - Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης η φορτοεκφόρτωση θα διενεργείται μετά από άδεια της Λιμενικής Αρχής. 


ΜΕΡΟΣ Α. 

Γενικοί Έλεγχοι Πλοίο Εγκ/ση Κώδικας 

(Πετρελαιοειδή - Χημικά 
Υγροποιημένα αέρια) 


Α1 Το πλοίο είναι ασφαλώς προσδεδεμένο; 

Α2 Τα συρματόσχοινα εκτάκτου ανάγκης (ρυμούλκησης) έχουν τοποθετηθεί 
σωστά; 

Α3 Υπάρχει ασφαλής πρόσβαση μεταξύ πλοίου και ξηράς; 

Α4 Το πλοίο είναι έτοιμο να κινηθεί αυτοδύναμα; 

Α5 Γίνεται σωστά και αποτελεσματικά η φυλακή στο πλοίο και υπάρχει 
διαρκής επιτήρηση στο πλοίο και στην εγκατάσταση ξηράς; 

Α6 Είναι το συμφωνημένο σύστημα επικοινωνίας πλοίου - εγκατάστασης σε 
συνεχή λειτουργία; 

Α7 Έχουν συμφωνηθεί οι διαδικασίες για το χειρισμό του φορτίου, των καυ¬ 
σίμων και του έρματος; 

Α8 Έχει συμφωνηθεί η διαδικασία διακοπής της φορτοεκφόρτωσης σε περί¬ 
πτωση έκτακτης ανάγκης; 

Α9 Οι εύκαμπτοι σωλήνες πυρκαϊάς και ο πυροσβεστικός εξοπλισμός είναι 
κατάλληλα τοποθετημένοι επάνω στο πλοίο και στην εγκατάσταση και 
έτοιμοι για άμεση χρήση; 

Α10 Οι ελαστικοί σωλήνες - βραχίονες του φορτίου και των καυσίμων είναι σε 
καλή κατάσταση, σωστά αναρτημένοι και συνδεδεμένοι και όταν απαιτεί¬ 
ται αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους; 

Α11 Τα μπούνια είναι στεγανά κλεισμένα και τα δοχεία ή πλαίσια αποστράγ¬ 
γισης έχουν τοποθετηθεί καταλλήλως τόσο στο πλοίο όσο και στην εγκα¬ 
τάσταση; 

Α12 Οι αχρησιμοποίητες συνδέσεις φορτίου και καυσίμων, συμπεριλαμβανο- 
μένης της πρυμναίας γραμμής εκφόρτωσης αν υπάρχει, έχουν απομονω¬ 
θεί με τυφλή φλάντζα; 

Α13 Τα επιστόμια αναρρόφησης θαλάσσης και πλευρικών εξαγωγών, όταν 
δεν χρησιμοποιούνται, είναι κλειστά και ασφαλισμένα; 

Α14 Τα καπάκια των δεξαμενών φορτίου και των καυσίμων για τις ανάγκες 
του πλοίου είναι κλειστά; 

Α15 Χρησιμοποιείται το συμφωνημένο σύστημα εξαερισμού των δεξαμενών; 

Α16 Οι φακοί χειρός είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α17 Οι φορητοί πομποδέκτες νΗΓ/υΗΡ είναι εγκεκριμένου τύπου; 

Α18 Οι κεραίες του κεντρικού ραδιοπομπού του πλοίου είναι γειωμένες και τα 
ραντάρ εκτός λειτουργίας; 

Α19 Όλα τα καλώδια των φορητών ηλεκτρικών συσκευών έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 


□ 

□ 


□ 

□ ' 


□ 
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Α 

□ 

□ 
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□ 
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Παρατηρήσεις 
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Α20 Είναι κλειστές όλες οι εξωτερικές πόρτες και φινιστρίνια ενδιαίτησης στη 
μέση του πλοίου; 

Α21 Στους πρυμναίους χώρους ενδιαίτησης είναι κλειστές όλες οι πόρτες που 
οδηγούν και τα φινιστρίνια που βλέπουν προς ή πάνω από το κατά¬ 
στρωμα δεξαμενών; 

Α22 Έχουν κλειστεί οι εισαγωγές κλιματισμού εσωτερικών χώρων απ’ όπου 
θα’μπορούσαν να εισέλθουν επικίνδυνα για την ασφάλεια αέρια; 

Α23 Οι ατομικές συσκευές κλιματισμού τύπου παραθύρου έχουν αποσυνδεθεί 
από την πηγή τροφοδοσίας; 

Α24 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για το κάπνισμα; 

Α25 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τη χρήση του μαγειριού, και 
λοιπών συσκευών μαγειρικής; 

Α26 Τηρούνται οι περιορισμοί - κανονισμοί για τα γυμνά φώτα (γυμνή φλόγα 
- θερμή επιφάνεια); 

Α27 Υπάρχει πρόβλεψη εγκατάληψης του πλοίου σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης; 

Α28 Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο πλοίο και στην εγκατάσταση για την 
αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης; 

Α29 Υπάρχουν κατάλληλα μέσα μόνωσης στη σύνδεση πλοίου - εγκατάστα¬ 
σης; . . 

Α30 Έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός στο αντλιο¬ 
στάσιο; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΜΕΡΟΣ Β. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - επικίνδυνα υγρά χημικά 

Χύμ« 

Πλοίο 

Εγκ/ση 

Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Β1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ασφαλή χειρισμό του φορτίου; Επίσης όπου απαιτείται υπάρχει κάποιο 
πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο σταθερο¬ 
ποιητή; 

Β2 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτικές 
στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Β3 Έχουν συμφωνηθεί τα μέτρα αντιμετώπισης ατυχήματος οφειλόμενου σε 
τυχαία επαφή του προσωπικού με το φορτίο; 

Β4 Εάν χρησιμοποιείται μηχανισμός αυτόματης διακοπής παροχής φορτίου, 
η παρεχόμενη ποσότητα ευρίσκεται εντός των δυνατοτήτων λειτουργίας 
του αυτομάτου συστήματος; , ■ 

Β5 Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μετρήσεως, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

Β6 Υπάρχουν σε ετοιμότητα τα κατάλληλα για το είδος του φορτίου φορητά 
όργανα ανίχνευσης αερίων; 1 

Β7 Έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες για τα μέσα και μεθόδους καταπολέμησης 
πυρκαϊάς; 

Β8 Οι εύκαμπτοι σωλήνες φορτίου είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο 
υλικό, ανθεκτικό στις επιδράσεις του φορτίου; 

Β9 Οι χειρισμοί του φορτίου γίνονται με το μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα 
σωληνογραμμών; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

• □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Α 




ΜΕΡΟΣ Γ. 

Πρόσθετοι έλεγχοι - Υγροποιημένα αέρια χύμα 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Γ1 Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες δίνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους ασφαλείς χειρισμούς του φορτίου; Επίσης, όπου απαιτείται, υπάρχει 
κάποιο πιστοποιητικό κατασκευαστή ότι το φορτίο έχει τον κατάλληλο 
σταθεροποιητή; 

Γ2 Το σύστημα ψεκασμού νερού είναι έτοιμο για χρήση; 

Γ3 Είναι επαρκής και κατάλληλος ο εξοπλισμός προστασίας (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών) και οι προστατευτι- 
. κές στολές έτοιμες για άμεση χρήση; 

Γ4 Οι κενοί χώροι είναι σωστά αδρανοποιημένοι, όπου απαιτείται; 

Γ5 Όλα τα τηλεχειριζόμενα επιστόμια είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας; 


□ ' 

■ □ 

□ 

□ 

□ ' 

□ 

□ 


□ 

□ 
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Γ7 


Γ8 


Γ9 


Γ6 Τα επιστόμια ασφαλείας (ασφαλιστικά) των δεξαμενών φορτίου είναι συν- 
δεδεμένα με το σύστημα εξαερισμού του πλοίου και είναι κλειστές οι πα- 
ρακαμπτήριες γραμμές (ΒΥ ΡΑ55) του δικτύου εξαερισμού; 

Οι απαιτούμενες αντλίες φορτίου και οι συμπιεστές είναι σε καλή κατά¬ 
σταση και έχουν συμφωνηθεί από τους υπεύθυνους του πλοίου και της 
εγκατάστασης οι μέγιστες πιέσεις λειτουργίας τους; 

Ο εξοπλισμός επανυγροποίησης ή ελέγχου αποφυγής βρασμού είναι σε 
καλή κατάσταση; 

Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αερίου είναι ρυθμισμένος και συντονισμένος 
(καλιμπραρισμένος) για το είδος του φορτίου και σε καλή κατάσταση; 
ΓΙΟ Είναι σωστά ρυθμισμένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα όργανα 
μέτρησης, ελέγχου και συναγερμού του φορτίου; 

ΓΙΙΤα συστήματα που διακόπτουν σε περίπτωση ανάγκης τους χειρισμούς 
φορτίου λειτουργούν σωστά; 

Γ12 Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης γνωρίζει το χρόνο που απαιτείται για το 
κλείσιμο των αυτόματων επιστομίων του πλοίου; Ο υπεύθυνος αξιωματι¬ 
κός του πλοίου έχει παρόμοιες γνώσεις για το σύστημα της εγκατάστα¬ 
σης; 

Έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπευθύνων πλοίου και 
εγκατάστασης για τις ελάχιστες θερμοκρασίες λειτουργίας των συστημά¬ 
των χειρισμού φορτίου; 


Γ13 


□ 



□ 

□ 

Λ 

□ 



□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ - 

□ 

Λ 

□ 

□ 

Λ 



ΜΕΡΟΣ Δ. 

Σύστημα αδρανούς αερίου 

(Πρόσθετοι έλεγχοι για όσα πλοία έχουν εγκεκριμένο 
σύστημα αδρανούς αερίου) 

Πλοίο 

Εγκ/ση Κώδικας 

Παρατηρήσεις 


Δ1 Υπάρχουν σε ετοιμότητα οι αναγκαίοι φορητοί μετρητές περιεκτικότητας 
οξυγόνου; Έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί προ της χρήσης; 

Δ2 Έχει ρυθμιστεί και μηδενιστεί προ της χρήσης του ο μόνιμος μετρητής πε¬ 
ριεκτικότητας οξυγόνου; 

Δ3 Ελέγχθηκε η καλή λειτουργία των γραφικών ενδεικτών περιεκτικότητας 
οξυγόνου και πίεσης αδρανούς αερίου στο σύτημα διανομής; 

Δ4 Λειτουργούν καλά οι συναγερμοί προβλεπομένων ορίων, περιεκτικότητας 
οξυγόνου, θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς αερίου και πίεσης; 

Δ5 Ελέγχθηκαν οι ενδείξεις θερμοκρασίας παραγομένου αδρανούς, περιεκτι¬ 
κότητας οξυγόνου και πίεσης στο σύστημα διανομής/δεξαμενής; 

Δ6 Λειτουργεί καλά το σύστημα αυτομάτου διακοπής των αντλιών φορτίου σε 
περίπτωση βλάβης του συστήματος, ή παραγωγής αδρανούς αερίου κακής 
ποιότητας; Σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτοματισμών υπάρχει κατάλληλη 
προς τούτο οργάνωση και ετοιμότητα πληρώματος; 

Δ7 Έχει περιορισθεί η πίεση στο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου πριν από 
τη λήψη μετρήσεων και δειγμάτων μέχρι επιτρεπτών ορίων; 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


Πλοίο 


Εγκ/ση 


Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού του Δ/Ξ κατά τη διάρκεια που αυτό πα¬ 
ραμένει αγκυροβολημένο στην εγκατάσταση; Ναι/’Οχι 

Εάν ναι έχει ενημερωθεί η Λιμ. Αρχή και η εγκατάσταση; Ναι/Όχι Ναι/'Οχι 


Διαγράψτε το ναι ή όχι ανάλογα 

ΔΗΛΩΣΗ 

Έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα αυτού του πίνακα ελέγχου και δηλώνουμε ότι οι απαντήσεις είναι σωστές και έχουν γίνει προετοιμασίες για 
να γίνουν επαναληπτικοί έλεγχοι όπου είναι αναγκαίο. 


Πλοίο Εγκατάσταση 


Όνομα . . 

Βαθμός . 

Υπογραφή 

Ώρα . 

Ημερομηνία 


Όνομα . . 
Θέση . . . 
Υπογραφή 
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Αρρεηάϊχ 

5ΗΙΡ/8ΗΟΚΕ 5ΑΓΕΤΥ ΟΗΕεκ ΕΙδΤ 

δΗίρ’δ Ναπιβ: . 

ΒεηΗ: . 

ϋαίε οί Αιτίν&Ι 
ΟβΓβο Ιγρε: . . 

ΙΝδΤΚυΟΤΙΟΝδ ΕΟΒ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 

Ιη ογ<16γ Ιο Βε^ίη (Ηβ ορεΓβΙίοηδ ϊΐ ίβ ΓεςιπΓεά &11 ςηβδίίοη Ιο ΒεβηδίνεΓ βεί 3\νίεπη3ΐίνε1γ.Εγ] . ΙΓ αη βίϋπηαΐΐνε βηβννεΓ ίδ ηοΐ ροκκίΒΙε, (Ηβ 
Γ6&8οη δΗοιιΙά Ββ §ίνεη βηά ίΐ^εεπιεηι ΓββοΗβά υροη βρρΓορπβΙε ρΓεεβηΐίοηδ Ιο Βε ΐβΗεη ΒεΙ\νεεη ιΒε δΗίρ βηά ΐΗε Ιεπηίηβΐ. \νΐι<5Γ6 βηγ ςυβδ- 
ΐΐοηδ ίδ ηοΐ εοηδίάεΓεά Ιο Βε βρρΙίεαΒΙε 3 ηοίε Ιο ΐΗβΐ είίεεί δΗουΙά Βε ίηδεΓίεά ϊη ιΒε ΓεπιβΓίίδ εοΐιιηιη. 

Ιΐ ίδ ενίάεηΐ ιΐιβΐ ενειγ τεβροηδίΒΙε ρβΓβοη ννΗο βίβηδ ιΒε άεεΙβΓβΐϊοη 31 ιΒε εηά οί ίΗε εΗεεΗ ΙίβΙ Ηββ ιΒε ΓεβροηδίΒίΗΐγ οίηγ Γογ ιΒε Πείά Ηϊβ 
εοιηρείεηεγ, ΐΒαί ίδ ίΗε βΒίρ ογ δΗοΓε ϊηδίαΐΐαΐϊοη. Ιη δρίΐε οί ΐΗΐδ οηε Οαη πβε ΓετηβΓΗδ ογ ΓβδβΓναιίοηδ ϊη ίϊεΙΟκ ννΗίεΗ ατβ ηοΐ οί Ηίβ εοηηρείεηεγ. 

(□ ) — ιΒε ρΓεδεηεε οί ιΗίδ βγηιΒοΙ ϊη ιΒε εοΐιιηιηδ «δΗίρ» βηά «Ιεηηίηβΐ» ίηάίεβίβδ ΐΗαΐ οΗεεΠδ βΗβΙΙ Βε 03ΓΠ6(1 ουί Βγ ιΒε ρβπγ εοηεεΓηειΙ. 

ΤΗε ρΓεβεηεε οί ίΗε ΙεΙΙβΓδ Α αηά Ρ ίη ιΒε εοΐυπιη «ΙΖοάε» ίηάίεβίεδ ίΗε ίο1Ιο\νίη§: 

Α — ΤΗε ηιεηΐίοηεά ρΓοοεάιίΓεδ βηά 3£τεειηεηΙδ δΗβΙΙ Βε ίη ννπΐίη§ βηά δί^ηεά Βγ ΒοΐΗ ρβΓίίεβ. 

Ρ — Ιη ιΒε εβδε οί 3 ηε^αΐίνε βηδννεΓ ιΒε ορεΓ&ΐϊοη δΗαΙΙ ηοΐ Βε εβπτίεά οιιΐ ννίΐΗοιιΙ ιΒε ρεΓΠΐίδδίοη οί ιΒε Ροη ΑυΐΗοΓΪΙγ. 


ΡογΙ: . 

. . .Τίπιε οί Αϊτινοί: 


ΡΑΚΤ Α 

ΒυΙΗ Ιίηυίάδ - Οβηεταί 


Α1 Ιδ ίΗε βΒίρ ββευτεΐγ ηιοοΓεά? 

Α2 Αγο εηιετ^εηεγ Ιον*ίη§ ννίεεβ εοΓΓεείΙγ ροδίΐίοηεά? 

Α3 Ιδ ΐΗεΓε δβίε βεεεδδ Βείννεεη δΗίρ βηά δΗοΓ8? 

Α4 Ιδ ΐΗε δΗίρ Γεβάγ Ιο ηιονε υηάεΓ ίΐδ οννη ρο\νεΓ? 

Α5 Ιδ ΐΗεεε βη βίίεείίνε άεεΗ ννβεΗ ίη βΐΐεηάβηεε οή Βο 3 γ <1 αηά βάε^υβίε 
δαρει νίδίοη οη ΐΗε Ιεπτιίηβΐ βηά οη ΐΗε δΗίρ? 

! 

Α6 Ιδ ιΒε βξτεεά βΗίρ/βΗοΓε εοιτιη'ΐυηίοΕίίοη βγδίεπι ορεΓ3ΐίνε? 

Α7 Ηανε ρΓοεεώίΓεδ Ιογ εβΓ§ο, ΒιιηΕεΓ βηά ΒβΙΙβδΙ Ηβηά1ίη§ Βεεη 3§τεεά? 

Α8 Ηαβ ΐΗε ειηεΓ^εηεγ δΗυΐ άοννη ρΓοεεάιίΓε Βεεη 3§τεεά? 

Α9 Αγο ΙΪΓε Ηοβεδ 3ηά ΓίΓε Γι§Η(ίη§ βςυίρηιεηΐ οη ΒοβΓά βηά βδΗοΓε ροδί- 
ίίοηεά βηά τββάγ Ιογ ίηιπιεάίβίε υβε? 

Α10 Αγο ε3Γ§ο βηά ΒυηΗεΓ Ηοδεδ/βπηδ ίη §οοά εόηάίΐίοη βηά ρΓορεΓίγ 
Γί§§εά αηά, ννΗειε βρρΓορπβΙε, οεηίίϊεβίβδ εΗεεΗεά? 

Α11 Ατβ δευρρετδ είίεείίνεΐγ ρ1ιι§§ε<1 3ηά άπρ ΐΓβγβ ίη ροδίΐίοη, ΒοΐΗ οη 
Βθ3π1 3ηά 3δΗοΓε? 

Α12 Αγο υηϋδείΐ εβΓ§ο αηά ΒυηΙίεΓ εοηηεείίοηδ ίηε1υάίη§ ιΒε βίεΓη άίδ- 
εΗ3Γ§ε Ιίηε, ίί Γιΐΐεά, Βΐ3ηΗε<1? 

Α13 Λτε δεβ βηά ονεΓΒοίΐπ! άίδοΗ&Γ§ε νβίνεβ, \νΗεη ηοΐ ίη υβε, εΐοδεά βηά 
ΐ3δΗεά? 

Α14 Αγ 6 βΐΐ εβΓ§ο 3ΐι<1 ΒυηΗεΓ οηΗ Ιίάδ εΙοβεά? 

ΑΙ5 Ιδ ΐΗε 3§τεεά (βηΗ νεηΐίη§ δγβίεηι Βείη§ υδεά? 

Α16 Αγ 8 Ηβηά ΐοΓεΗεδ οί 3η βρρΓονεά Ιγρε? 

ΑΙ7 Αγ 8 ροΠβΒΙε νΗΓ/υΗΓ ΐΓβηδεείνεΓδ οί 3π αρρΓονβά Ιγρε? 

Α18 Αγ 8 ΐΗε βΗίρ’δ ηηβίη Γβάίο ΙπιπδίτπΙΙεΓ αεπβίδ εβΓίΗεά βηά ΓβάβΓβ 
δννίΐεΗεά οίί? 

Α19 Αγ 6 εΐεείπε εβΒΙεδ Ιο ροείβΒΙε εΐεείπεβΐ βςυίρηιεηΐ άίδεοηηεείεά ίΓοπι 
ροννει? 

Α20 Αγο βΐΐ εχίεπιβΐ άοοΓδ βηά ροΓίδ ίη ΐΗε βηιίάδΗίρδ αεεοηιηιοάβΐίοη 
ε1οδεά? 

Α21 Αγο 3.11 εχΙβΓηβΙ άοοΓδ βηά ροτίδ ίη ιΒε βΓίετ βεεοηπηοάβΐίοη Ιββάίη^ 
οηΐο ογ ονεΓίοοΗίη^ ιΒε ΐβηΗ άεεΗ ε1οβε<1? 

Α22 Αγ8 3ιγ εοηάίΐίοηίηβ ίηΙβΗβδ ννΗίεΗ ηιβγ ρεπηίΐ (Ηβ εηίεγ οί 03 Γ§ο να- 
ροϋΓδ ε1οδε<1? 

Α23 Ατε ννίηάονν-Ιγρε 3 Ϊγ εοηάίΐίοηίη§ υηίΐδ άίδεοηηεο1εά? 

Α24 Αγο δηιοΗίηβ ΓεςυίΓεηιεηΙδ Βείη§ οΒδ8Γνεά? 


δΗίρ 

Τεπτιί- 

ηβΐ 

Οοάε 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 


Ρ 

□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ ' 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 

Α 

□ 

□ 


□ 

□ 


□ 



.□ 

□ 


□ 

□ 


□ . 

□ 


□ 

□ 


□ 

□ 


'□ 

□ 



Κεηΐ3Γΐ(5 
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Α25 Αγ 6 (Ηβ ΓβςϋΐΓβίηβηΐδ Γογ ΐΗβ ηβε οί @3ΐΙεν 3η8 οϋιβΓ εοοΗίη^ αρρίί- 
ηηεβδ Ββίη# οΒδβΓνβ8? 

Α26 ΑΓβ η»Ιίβ<1 1ί§Η( ΓβςυΪΓβιηβηΙδ Ββίη@ οΒδβΓνε8? 

Α27 Ιδ ΐΗβΓβ ρΓονίδίοη Γογ &η βηιβΓ^εηον βδεβρβ ρο3δϊΙ>ϊ1ϊΐχ? 

Α 28 Αγ 6 δυίίΐείβηί ρβΓβοηηβΙ οη Ηο3γ8 βη8 3δΗοΓβ Ιο 8β3ΐ ννΐίΗ &η βπιεΓ- 
@εηεγ? 

Α29 Αγ€ αάβςυβίε ίηδΐιΐΕ(ίη@ ηιεβηβ ΐη ρίβεε ίη (Ηε δΗίρ/δΗοΓβ εοηηβε(ίοη? 
Α30 Ηβνε ηιεαδυΓεβ Ββεη ΙαΗεη (ο βηβυΓβ δυΓΠοίβηί ρυηιρΓοοηι νβη(ίΐ3(ίοη? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 




ΡΑΚΤ Β 

Α88ί(ίοηβ1 ΟΗβοΗδ - ΒιιΙΚ ίίςηί8 ΟΗβοιίεαΙδ 

5Ηίρ 

ΤβΓηιί- 

ηβΐ 

0ο8β 

ΚβΗΙβΓίίδ 


Β1 Ιδ ίηίθΓηΐ3(ίοη βνβϋηΒΙβ §ίνίη§ (Ηε ηβεβδδβΓγ 83(3 Γογ (Ηε δβίε Η3η8Ιίη§ 
οί (Ηε ε3Γ@ο ίηεΐυ<1ϊη£, ννΗβΓβ βρρΙίεβΒΙβ 3 ιτιβηυΓβείυΓε’δ ίηΗίΗίΐίοη εβΓ- 
(ΐΠε3(ε? 

Β2 Ιδ δυίΠοίβηί βη<1 βυίίβΒΙβ ρΓο(εε(ίνε βςυίριτιβη( (ίηε1υ8ίη@ ββΐί - εοη- 
(3Ϊηε8 ΒΓβ3(Ηίη@ 3ρρ3Γ3(υδ) βη8 ρΓθ(εο(ΐνε ε!ο(Ηίη§ Γβ38ν Γογ Πηπιβ8ί3ίβ 

ϋδ8? 

Β3 Ατε εουη(βΓ ΓηββδίΐΓβδ 3§3ΐηδ( 3εεΐ(1εη(3ΐ ρβΓβοηβΙ εοη(3ε( ννί(Η (Ηε ε3Γ@ο 
3@τββ8? 

Β4 Ιδ (Ηε εβΓ§ο Ηβη81ίη@ Γ3ίβ οοηιρβίίΒΙβ ννΐίΗ (Ηε αΐΗοπιηίίε δΗυί 8οννη βγδ- 
Ιβηι ίί ίη υδβ? 

Β5 Αγ8 03γ§ο δγδίβιη @&υ@εδ β,ηά βίΕπηδ οοΓτεείΙγ ββ( 3η8 ίη 3 @οο8 οΓ8βΓ? 

Β6 Αγ 6 ροΓίβΗΙε νηροιίΓ 8βίβείίοη ίηδίηπηεηίδ Γββϋίΐγ ΕνβίΙβΒΙβ Γογ (Ηε 
ρΓ0<1υε(δ ίο Ηε Η3ηΒ1β8? 

Β7 Ηβδ ίηίοΓπιβίίοη οί ίΐτβ %Ηίίη@ ηιε<1ί3 αη8 ρΓοεε(1υΓεδ Ηεεη εχεΗβη§ε<1? 

Β8 ΑΓβ (ΓΕηδίεΓ Ηοδεδ οί δυί(3Η1ε ιπαΐεπηΐ Γβδίδ(3ηεβ (ο (Ηε 3ε(ίοη οί (Ηε 03 Γ- 
£ 068 ? 

Β9 Ιβ (Ηβ ο8Γ§ο Ηβη81ίη§ Ββίη@ ρβΗοπτιβιΙ ννΐίΗ (Ηβ ρΓβπηβηεη( ίηδ(β11ε(1 
ρίρβίίηε δ> ; 5(εηΐδ? 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

■ □ 


Α 





ΡΑΚΤ 0 

Α88ί(ίοη3ΐ ΟΗεεΗδ - ΒιιΙΗ ΗίςυεΠε8 Οηββδ 

δΗίρ 

Τβπηί- 

ηβΐ 

0ο8ε 

ΚβηΐΒΓίίδ 


01 Ιδ ίηίοπηβίίοη 8ν3ίΐ3Η1β §ίνίη@ (Ηβ ηεεβδδβΓγ 83(3 Γογ (Ηβ δβίε Ηβη81ίη§ 
οί (Ηβ ε3Γ§ο ίηοΙυ8ίη@, ννΗβΓβ βρρΙίείΐΗΙβ, 3 ηΐ3ΐιυίβε(υΓεΓ’δ ϊηΗίΗίΐίοη 
εβΓΐίΓιε3[β? 

02 Ιδ (Ηβ ννβίβΓ δρΓ3Υ' δν'δίβηΐ Γβ38)' ίθΓ ϋδβ? 

03 Ιβ δΐιΓΠείεηί 3η8 δυίΐβΒίβ ρΓ0(εε(ίνε εςυίρπιβηί (ίηο 1 υ 8 ίη§ δβΐί- 
εοηίΕΪηβά ΒΓβ3(Ηίη§ 3ρρ3Γ3(υβ) ;ιπ8 ρΓο(βείίνε ε 1 ο(Ηίη§ Γββάγ Γογ ίηι- 
τηβ(1ί8ΐβ ϋδβ? 

04 . ΑΓβ νοί8 δραεβδ ρΓορεΗγ ίηβΓίβ8 ννΗβΓβ τεςαίτεΠ’ 

05 ΑΓβ 311 Γβηιοίβ εοη(Γθ1 νβίνβδ ίη ννοΓΐνίη@ 0Γ(ίεΓ? 

06 Αγ6 03 Γ@Ο (3η1ί 53ίβ(γ Γβΐίβί ν3ΐνβδ 1 ίηβ 8 ιιρ (Ο (Ηβ δΗίρ’δ νβη(ίη§ δχδίβΓΠ 
3η8 3Γ6 Ηγ-ρβδδβδ β 1 θδβ 8 ? 

07 Αγο (Ηβ ΓβςυΪΓβά ε3Γ§ο ρυιτιρβ 3η8 εοπιρΓβδδοΓδ ίη @οο8 0Γ8βΓ, 3η8 
Ηβνβ (Ηβ ηΐ3χίιηυΓη ννθΓίαη@ ρΓβδδαΓβδ Ηεβη 3@τββ8 Βείννεεη δΗίρ βη8 
δΗθΓβ? 

08 Ιβ ΓβΙίςυεΠεβίίοη οη Ηοίΐ οΓΓ εοηίΓο! εςυίρπιβηί ίη §οο8 0Γ8βΓ? 

09 Ιδ §38 8β(εε(ίοη «ςυίρηγεηΐ δβ( Γογ (Ηβ ε3Γ§ο, 03 ΐίΗΓ 3 (ε 8 βη8 ίη @οο8 
ογ8ογ? 

010 Αγ6 03 Γ@Ο δγδίβΓΓΙ @ 3 11 @65 3 η 8 βΙβΓΓΠδ ΟΟΓΓεΟΐΙγ δβ( 3η8 ίη @008 0 γ8θΓ? 

011 ΑΓβ 6ΓηβΓ@εηεν δΗιιί 8οινη δγβίβηΐδ ννοΓΐοη@ ρΓορετΙγΡ 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ ■ 
□ 
□ 
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012 Ο065 βΗοΓβ Ηηονν ιΗε οίοδίη§ Γβίε οί δΗίρ’δ βυΐοηιβίίο νβ1νεδ? (Ιοεδ δΗίρ 
Ηανβ δίηιίΙδΓ άείβίΐδ οί δΚοΓε δνδΙεηι? 

013 Ηβδ ίηίοπηβΐίοη 1»εεη βχοΗβη^εάΗεΙννεεη δΗίρ βηά δΗοΓε οη ηιίηίπηιιη 
ΛνοΓΐίϊη§ ΙβιηρεΓδΙυΓεδ οί ΐΗε εβΓ§ο 8>’δί6πΐδ? 


□ 

□ 


Ο Α 

□ 



ΡΑΚΤ ϋ 

ΙΝΕΚΤ ΟΑδ δΥδΤΕΜ 

δΗίρ 

Τεηιηί- 

Οο(1ε 

ΚεπιβΓίςδ 


ηβΐ 




ϋΐ Αγο ιΗε ηεεεβδδΓγ ροΓίβΗΙε οχγ§εη βηβΙγβεΓβ Γββάγ ίοΓ ίηιηηε<ϋαΐ6 ιΐδε? 
Ηβνε ΐΗβγ Ηεεη Ιεδίβιΐ 3 γκ) βά]ιΐ8ΐε<1 ΗείοΓε ηδε? 

Ό2 Ηαβ ΐΗε ρεΓΓηβηεηΙ οχγ§εη βηβΙγζεΓ Ηεεη ίκί]υ8ΐε(1 3η<1 ζεΓοεά ΗείοΓε 
υβε? 

ϋ3 Ηβδ ιΗε £ 00(1 ίυηεΐίοηίη§ οί (Ηε §Γ3ρΗίε οχγ§εη βηβΙγζεΓδ βηά ίηβΓΐ §βδ 
ρΓ€5δϋΓβ §3υ§€5 Ηεεη εΗεεΗβίΙ ίηΐο ΐΗε (ΙίδίπΗιιΐίοη δγδΐ6Γη? 

04 Ατε ΐΗε βΙβΓηη άενίεεδ ίοΓ ΐΗε ίοΓεββββΗΙβ Ιίηιίΐδ οί ΐΗε οχγ§εη βηβΙγζεΓ, 
ΐΗε ΐειηρεΓ3ΐυΓ6 οί ρΓοάυεείΙ ίηει-ί @35 αηά ιΗε ρΓεβδίίΓε ίη ρεΓίεεΙ ίυηετ 
ΐίοηίη§ εοη<1ίΐΐοη? 

Ώ5 Ηβνε ιΗε ίηιΐίοβίίοηδ οί ιΗε ΙειηρεΓ3ΐυΓ6 οί ρΓοεΙυεεά ίηεΓΐ @βδ, οί ιΗε 
οχγ@εη εοηίεηΐ 3η<1 ρΓεββυΓε ίη ιΗε 3ίδΐπΗυΐίοη δγβίεπι/ΐαηΗδ Ηεεη 
οΗεεΗε(1? 

Ώ6 Ιδ ιΗε 3υΙοπΐ3ΐίε δΗυΙ άοννη δγδίεπι οί ιΗε εβΓ§ο ρυπιρβ ίη ρεΓίεεΙ ορεΓβΙ- 
ίη@ εοηάίΐίοη ίη εββε ΐΗεΓε ίδ 3 ίβϋιίΓε ογ ιΗε ρηχίυοίίόη οί ροοΓ ςυβίίΐγ 
ίηεη @38? Ιη εβδβ ιΗεΓε ίδ ηο βυίοιηβΐίοη, ίδ ιΗε ΟΓβν/ οΓ§βηίζεά βη3 
Γ68<1γ Ιο αεΙ? 

ϋ7 Η35 ιΗε ρΓ685ΐΐΓ€ ίη ΙΗε ίηεΓΐ §38 άίδίπΗιιΙίοη δγβίεηι άίπιίηίδΗεΐΙ ΗείοΓε 
ιΗε Ιβ1άη@ οί ηίεβδίΐΓβΓηεηΙδ βηά δ3Γηρ1εδ Ιο ρεπηίδβίΗΙε Γιιηίΐβ? 


□ 

□ 

Ο 

□ 

□ 

□ 

□ 


δΗίρ 5Ηογ6 

Αγο ΙβηΗ ε1ε3ηίη§ ορεΓ3ΐίοηδ ρίβηηβθ άιιπη@ (Ηε βΗίρ’δ δΐ3γ 3ΐοη@8κ1β ιΗε 

δΗοΓε ίηδΐ3ΐΐ3ΐίοη? Υεδ/Νο* 

Ιί δο, Ηβνε ιΗε ροΓΐ βιιΐΗοπίγ βηά ΐεπηϊηβΙ Ηεεη ίηίοπτιε<1? Υεβ/Νο* Υεδ/Νο* 


*ϋε1εΐε Υβδ οί Νο 38 βρροΓίίβίε 


ϋΕΟΕΑΚΑΤΙΟΝ 

Ψε Ηβνε εΗεεΙςεά, \νΗεΓε βρρορπβίε ]οίηΐ1γ, ιΗε ίΐεηΐδ οη ΐΗίβ εΗεεΗ ΙίβΙ, 3η(1 Ηβνε 83ΐίδΠε(1 ουΓδεΙνεδ ΐΗβΙ ιΗε εηΐηβδ ννε Ηβνε πιαάε 3Γβ 
εοΓΓβεί Ιο ιΗε ΗεδΙ οί ουτ Ηηο\ν1ε<1@ε, 3η<1 βΓΓβηββπιεηΐδ Ηβνε Ηεεη ηιβάε Ιο εβιτγ ουί Γβρβίίιίνε εΗεεΠδ 38 ηεεεβδβΓγ. 


Γογ δΗίρ 


Γογ Τεηηίηβΐ 


Νβπιβ .. Νβπιε .. 

ΚεπΗ .'·.. Ροδίΐίοη . 

δί§ηβΐιΐΓ6.. δί§η3ΐυΓ6 

ΤΪΓηε... 

ϋβίε . . . .ι. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 












